Za spokój duszy $. p. 


Inż. JANA SEMAOWILZA 


zmarłego dnia 30 listopada 1944 r. w Nowym Targu 


odprawione zostanie 


w sobotę dnia 9 grudnia 1944r. o godz. 9 rano w kościele 
N. Panny Marii przed ołtarzem Ukrzyżowanego Pana Jezusa 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia 
Rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,WIECZNOSC" 
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